Marya Dąbrowska 


akuszerka, żona magazyniera c. K. kolei państwowej 


przeżywszy lat 44, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnęła w Panu 
dnia / Listopada 1890 r. 


W żalu pogrążony mąż wraz z synem zaprasza Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok, 
które odbędzie się w Niedzielę dnia 9-go b. m. o godzinie 4-tej popołudniu z domu pod L. 6 przy 
placu Szczepańskim w Krakowie wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Czeionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


